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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 
No. S2 /7992 /2012 /HDS. 

26th July 2012 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Radial Guide Catheter - 100 Nos. to HDS 
Cath Lab to Medical College Hospital, Kozhikode on 
running contract for 1 year from Manufacturers / 
authorized dealers. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S2/7992/ 12/HDS. 

Price of tender ( in duplicate) ST Cash only/Money 
Order — 900 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
10 - 9 - 2012 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 11 -9 -2012, 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 12 - 9 - 2012 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31- 10 - 2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 11- 9- 2012, 2 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
11- 9 - 2012 , 3 മണി. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി . എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് റേധിയൽ ഗൈഡ് 
കത്തീറ്റർ - 100 എണ്ണം സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ പ്രകാരം സപ്ലേചെയ്യുന്നതിന് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 799 2 / 12 / എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 900. 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം " 100 മുദ്രക്കടലാസിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
മാതൃകയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക കരാർ ഉടമ്പടിയും 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് 
- നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. ദർഘാസ് കിട്ടിയവർ ദർഘാസ് തുകയുടെ 5 % 
സെക്യൂരിറ്റി തുക യായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ 
പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ലഭിച്ചവർ വിത രണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് പതിനഞ്ച് 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ, നിരസിക്കുന്നതിനോ 
പൂർണ്ണമായ അധികാരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസറിൽ നിക്ഷി 
പ്തമാണ്. പർച്ചേയ്സ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ആഫീസ് ( ആ രോ ഗ്യം ) , കണ്ണൂ രിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 9 - 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 
11 - 9- 2012, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
12 -9- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12 - 2013. 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ് 
(ആരോഗ്യം), 
കണ്ണൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ, 

(ആരോഗ്യം). 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital , 
Kozhikode - 8 . 


| ( Sd .) 
| Superintendent. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 - 8978 /2012. 


2012 ആഗസ്റ്റ് 7. 


- പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം . പി. 
എന്നവരുടെ തദ്ദേശീയ വികസന പദ്ധതി ( എം . പി . എൽ. എ . 
ഡി . എസ്.) പ്രകാരം ശ്രീ . സുരേഷ് ബാബു , പത്തായക്കുന്ന് 
എന്ന വർക്ക് അ നു വ ദിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ മെക്കാ നി ക്ക ൽ 

ബെലാറ്ററൻ എൽബോ ബിലോ ഗ്ലൗ സഹിതം എന്ന കൃത്രിമ 
അവയവം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വില്പന നടത്തുന്ന സ്ഥലം 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ് (ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കണ്ണൂർ പി. ഒ. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ആഫീസ് (ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ പി. ഒ . 

അടങ്കൽ തുക - 1,00,000. 

നിര ത ദ വ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു ശത മാനം 
( ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + 12.5 % വാറ്റ്. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 9- 2012, 2 മണി. 


